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nel STANSAN LALA 


prymariusz Szpitala OO. Bonifratrow w Krakowie 


przezywszy lat 68, po krotkich a ciezkich cierpieniach, opatrzonysw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 4 sierpnia 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 7 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele OO. Bonifratrów | 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca zakonnego OO. Bonifratrów nastąpi 
w tym samym dniu o godzinie 5 po poł. na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


siostra i rodzina. 


Żakład pogrzebowy ,, CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Orckarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Erabów. pi. Szczepański L. 2. — Telefon 555-67 


